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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 1116 

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του οικισμού 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VI. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 44/2006 Θέμα: 81) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του αστικού κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ν. 3227/2004 (άρθρο 20 παρ. 6, 7, 8) 
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 31/τ.Α/9.2.2004 ΦΕΚ σε 
αντικατάσταση του α.ν. 163/1967 (άρθρο 10) και των συνα¬ 
φών ή τροποποιητικών αυτού ν.δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την υπ’ αριθμ.18730/2006 πράξη του Συμβ/φου 
Αλεξανδρούπολης Σταύρου Δημητρίου Στόγιου περί 
καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικισμού ΑΛΕ¬ 
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VI στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες 
κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γ ενικής Διάταξης του οικι¬ 
σμού και σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα 
σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, ομόφωνα αποφασίζει: 

Εγκρίνει τη συνημμένη σύσταση αυτοτελών οριζόντιων 
ιδιοκτησιών του οικισμού της πόλης Αλεξανδρούπολης 
του ΝομούΈβρου (αριθμ. Οικισμού VI), εκ δεκατεσσάρων 
(14) οικοδομικών τετραγώνων, είκοσι τριών (23) στοί¬ 
χων, εκατόν εξήντα δύο (162) κατοικιών με ημερομηνία 
κλήρωσης 12.11.1994 και αριθμ. Πολεοδομικής μελέτης 
11446/7.4.1988 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. 
σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται επικυρωμένη. 


ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 


1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι 
μέτρων τετραγωνικών (45,716,00 μ2) που ανήκει στην 
αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ., 
κείται στην αγροτική περιοχή του Δήμου Αλεξανδρού¬ 
πολης (Συνοικισμός Καλλιθέας - Νέας Χιλής) στη θέση 


Ρέμα ή Γκιαούρ Ντερέ ορίζεται με τα στοιχεία Π 1 Π 2Α Π 3 

Π 4 Π 5 Π 6 Π 7 Π 7Α Π 7Β Π 7Γ Π 8 Π 9 Π 10 Π ,0Α Π 1, Π 1,Α Π 1,Β Π 12 Π ,2 Π 12Α 
^13 ^14 ^15 ^15Α ^15Β ^15Γ ^15Δ ^15Ε ^15Ζ ^15Ξ ^16 ^16Α ^17 ^17Α ^17Β 


28 Δεκεμβρίου 2006 


Π 18 Π 19 Π 20 Π 2| Π 21Α Π 22 Π 23 Π 24 Π 25 Π 26 Π 1 σΤ ° αΠ ° ΑΠ Ρ ίλΐΟ 

1988 Τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογραφικού Γρα¬ 
φείου Ο.Ε.Κ. και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς Π 6 Π 7 Π 7Α 

^7β ^7γ ^8 ^9 Πιο Πιοα Π-π Π 11Α Π 11Β Π 12 Π 12 Π 12Α Π 13 με αγροτικό 
δρόμο. 

Ανατολικά: Επί πλευράς Π 3 Π 4 με ιδιοκτησία Πολύχρο¬ 
νη Γιαννακίδη. 

Νότια: Εν μέρει επί πλευράς Π 23 Π 24 με ιδιοκτησία αδελ¬ 
φών Χατζηκωνσταντίνου εν μέρει επί πλευράς Π 24 Π 25 
με ιδιωτικό δρόμο εν μέρει επί πλευράς Π 2 Π 3 με εθνική 
οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής και εν μέρει επί 
πλευράς Π 4 Π 5 Π 6 με ιδιοκτησίες Πολύχρονη Γιαννακίδη 
(Π4Π5) και Μαρίας ©εοφάνου (Π 5 Π 6 ). 

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς Π 13 Π 14 Π 15 Π 15Α 


Π 15Β Π 15Γ Π 15Λ Π ,5Ε Π 15Ζ Π 15Ε Π 16 Π 16Α Π ,7 Π 17Α Π 17Β Π 18 Π 19 Π 20 Π 2, 

Π 2 ια Π 22 Π 23 με ρέμα και 

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς Π 25 Π 26 Π 1 Π^ Π 2 με 
ιδιωτική οδό. 

2) Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην κτηματική 
περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης αγροκτήματος 
Καλλιθέας - Νέας Χιλής στη θέση Ρέμα ή Γ κιαούρ Ντερέ 
και αποτελεί τμήμα από μεγαλύτερο αγροτεμάχιο εμ- 
βαδού 56,80 στρεμμάτων με αριθμόν 860 της οριστικής 
διανομής του έτους 1932 ως ιδιοκτησία των αδελφών 
Σπυριδωνίδη, εμφαίνεται δε στο από Απρίλιο 1988 το- 
πογραφικό διάγραμμα, ακριβές αντίγραφο του οποίου, 
υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του Ο.Ε.Κ. Σπύρο 
Δελλαπόρτα ευρίσκεται κατατεθειμένο στο Συμβολαιο¬ 
γράφο Αλεξανδρούπολης Σταύρο Δημητρίου Στογίου 
μαζί με το σχετικό φάκελο του οικισμού και περιήλθε 
στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. ως εξής: 

Α) Έκταση μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων 
ογδόντα (1580) από αγορά από τους 1) Κίτσιο Αθανάσιο 
του Γρηγορίου και της Δήμητρας και 2) Κίτσιο Ιωάννη του 
Γ ρηγορίου και της Δήμητρας με το υπ’ αριθμ. 12145/9.10.1981 
συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ελευσί¬ 
νας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που έχει 
μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/ 
κείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 299 και αριθμ. 17 σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 12180/16.12.1981 διορθωτική 
πράξη της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύ¬ 
ρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που έχει μεταγράφει νόμιμα 
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξανδρούπολης 
στον τόμο 305 και αριθμ. 12 και αναφέρεται στη διόρθωση 
της προς δυσμάς πλευράς του ανωτέρω αγρού. 
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Β) Έκταση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλι- 
άδων(4000) από αγορά από τους 1) Κίτσιο Αθανάσιο 
του Γρηγορίου και της Δήμητρας και 2) Κίτσιο Ιωάν¬ 
νη του Γρηγορίου και της Δήμητρας με το υπ’ αριθμ. 
12146/9.10.1981 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβο¬ 
λαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπά- 
θη - Πύρρου που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξανδρούπολης στον 
τόμο 299 και αριθμ. 18 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
12181/16.12.1981 διορθωτική πράξη της Συμβολαιογράφου 
Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου 
που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του 
Υποθ/κείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 305 και αριθμ. 
13 και αναφέρεται στην διόρθωση των προς Ανατολάς 
και Νότου πλευρών του ανωτέρου αγρού. 

Γ) Έκταση μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα επτά (17.357) από αγορά από τον 
Σπυριδωνίδη Απόστολο του Δημοσθένη και της Μαρίας 
με το υπ’ αριθμ. 12147/9.10.1981 συμβόλαιο αγοραπω¬ 
λησίας της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης 
Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που έχει μεταγράφει 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξαν¬ 
δρούπολης στον τόμο 299 και αριθμ. 19. 

Μετά από νεώτερη καταμέτρηση από τον Ο.Ε.Κ. βάσει 
του από 2.11.1981 τοπογραφικού διαγράμματος του Μη¬ 
χανικού Θ. Γιαγκίνη και του Προϊσταμένου Α. Τσίβου ο 
ανωτέρω αγρός καταμετρήθηκε έχων εμβαδόν μέτρων 
τετραγωνικών δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων επτά και 
50% (17.307,50) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12184/16.12.1981 
διορθωτική πράξη της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλ¬ 
λιόπης Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που έχει μετα¬ 
γράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου 
Αλεξανδρούπολης στον τόμο 305 και αριθμ. 16 σε συν¬ 
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 12187/23.12.1981 πράξη ολικής 
εξόφλησης του ανωτέρω αγρού της Συμβολαιογράφου 
Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου. 

Δ)Έκταση μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι τριών (18.423) από αγορά από τον 
Σπυριδωνίδη Θεολόγο του Δημοσθένους και της Μαρίας 
με το υπ’ αριθμ. 12148/9.10.1981 συμβόλαιο αγοραπω¬ 
λησίας της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης 
Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που έχει μεταγράφει 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξαν¬ 
δρούπολης στον τόμο 299 και αριθμ. 20. 

Μετά από νεώτερη καταμέτρηση από τον Ο.Ε.Κ. βάσει 
του από 2.11.1981 τοπογραφικού διαγράμματος του Μη¬ 
χανικού Θ. Γιαγκίνη και του Προϊσταμένου Α. Τσίβου ο 
ανωτέρω αγρός καταμετρήθηκε έχων εμβαδόν μέτρων 
τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομή¬ 
ντα τριών και 50% (18.373,50 μ2) σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 12183/16.12.1981 διορθωτική πράξη της Συμβολαι¬ 
ογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπά¬ 
θη - Πύρρου που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξανδρούπολης στον 
τόμο 305 και αριθμ. 15 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
12189/23.12.1981 πράξη ολικής εξόφλησης του ανωτέρω 
αγρού, της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης 
Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου. 

Ε) Έκταση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα πέντε (4.455,00 μ2) από αγορά από 
τον Σπυριδωνίδη θεολόγο του Δημοσθένους και της Μα¬ 
ρίας με το αριθμ. 12149/9.10.1981 συμβόλαιο αγοραπωλησί¬ 
ας της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου 
Χρυσοσπάθη -Πύρρου πού έχει μεταγράφει νόμιμα στα 


βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλεξανδρούπολης 
στον τόμο 299 και αριθμ. 21 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
12182/16.12.1981 διορθωτική πράξη της Συμβολαιογράφου 
Ελευσίνας Καλλιόπης Σταύρου Χρυσοσπάθη - Πύρρου που 
έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/ 
κείου Αλεξανδρούπολης στον τόμο 305 και αριθμ. 14 

3) Επί της παραπάνω περιγραφόμενης οικοπεδικής 
έκτασης των σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα 
έξι μέτρων τετραγωνικών (45.716,00 μ2) εγκρίθηκε η 
ανέγερση του οικισμού με το με από 19.7.1991 π.δ. που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 548/τ. Δ77.8.1991 Φ.Ε.Κ. 

4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διετέθη έκταση χιλίων 
διακοσίων είκοσι πέντε μέτρων τετραγωνικών (1.225,00 
μ2) στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας με το υπ’ αριθμ. 
8272/18.12.1991 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Κατίνας Χρήστου Βλαχοπούλου που έχει μεταγράφει 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αλε¬ 
ξανδρούπολης στον τόμο 576 και αριθμ. 27 ως τούτο 
εμφαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α/2ζ/7.4.1988 σχέδιο Γ ε¬ 
νικής Διάταξης του Ο.Ε.Κ το οποίο αποτελεί αυτοτελές 
οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 3. 

5) Επίσης από το ανωτέρω οικόπεδο διετέθη για δη¬ 
μόσιους και κοινόχρηστους χώρους έκταση ανερχόμενη 
σε μέτρα τετραγωνικά είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια 
εβδομήντα επτά και 25% (21.777,25 μ2) η οποία περιέρχε¬ 
ται στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την 
κατάθεση και την μεταγραφή της παρούσης σύστασης 
σύμφωνα με τον ν. 690/1948 (άρθρο 1) και δεν μεταβιβά¬ 
ζεται στους οικιστές με τη μεταβίβαση σε κάθε ένα από 
αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας τους. 

Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγω¬ 
νικών χιλίων εξήντα επτά και 75% (1.067,75 μ2) η οποία 
συνιστά αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο ( Ο.Τ. 5) και 
περιλαμβάνει 5 καταστήματα μία αίθουσα συγκέντρω¬ 
σης και κοινόχρηστη πλατεία. 

6) Ο οικισμός αυτός οικοδομήθηκε επί της υπολοί¬ 
που εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι 
μία χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (21.646,00 μ2) η 
οποία απαρτίζεται από δώδεκα (12) διακριτά οικοδο¬ 
μικά τετράγωνα και μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο 
των με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών 
οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικισμού όπως κατωτέρω 
περιγράφονται. Η έκταση εκάστου Ο.Τ. μεταβιβάζεται 
στους οικιστές με τη μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδι¬ 
οκτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που 
αναλογεί σε κάθε μία από αυτές. 

7) Στο από 7.4.1988 σχέδιο Γ ενικής Διάταξης της Τ εχνικής 
Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ., η πράσινη επιφάνεια του σχεδίου εί¬ 
ναι εκείνη που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους. Η μπλε επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως «ιδιοκτη¬ 
σία Ο.Ε.Κ.» είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότητα του 
Ο.Ε.Κ. Η λοιπή επιφάνεια (λευκή) του σχεδίου αυτού πλην 
του τμήματος που παραχωρήθηκε στον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας αποτελεί το οι κόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΑΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με το λατινικό αριθμό 
έξι (VI) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο 
και περιλαμβάνει συνολικά: είκοσι τρεις (23) στοίχους 
διατεταγμένους σε δώδεκα (12) Ο.Τ. με αρ. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9,10,11,12,13,14 στους οποίους στοίχους αντιστοιχούν 
εκατόν εξήντα δύο (162) διαμερίσματα. 
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Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται και 
διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρακάτω 
αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμενες: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΑ (1) 

Το Ο.Τ. 1 υπό στοιχεία Α1 - Β1 - Γ1 - Δ1, όπως αυτό 
εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 σχέδιο Γε¬ 
νικής Διάταξης, εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών εξακοσί- 
ων τριάντα τεσσάρων και 50% (634,50 μ 2 ) συνορεύει: 

Βόρεια σε πλευρά Β1 - Γ1 μήκους μέτρων είκοσι επτά 
(27,00 μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού και πέρα 
αυτού με το Ο.Τ. 2. 

Νότια σε πλευρά Α1 - Δ1 μήκους μέτρων είκοσι επτά 
(27,00μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού. 

Ανατολικά σε πλευρά Γ1 - Δ1 μήκους μέτρων είκοσι 
τριών και 50% (23,50 μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικι¬ 
σμού και πέραν αυτού με όμορη ιδιοκτησία. 

Δυτικά σε πλευρά Α1 - Β1 μήκους μέτρων είκοσι τριών 
και 50% (23,50 μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού και 
πέραν αυτού με εσωτερικής οδό του οικισμού. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο ένα (1) με τέσσερις (4) κατοι¬ 
κίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1) 

Ο στοίχος ένα (1) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. ένα (1) και δύο (2) 
διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. τρία (3) 
και τέσσερα (4) διαμερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. 
Α/1 α και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορόφου 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 1 διακόσια σαράντα χιλιοστά και 
14%ο (240,014%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα δυο και 29% (152,29 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το δύο (2) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα 
και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 1 εννέα χιλιοστά 352%ο (9.352%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 93% (5,93 μ 2 ). 

Το αριθμ. δύο (2) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 1 διακόσια σαράντα χιλιοστά και 
14%ο (240,014%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα δυο και 29% (152,29 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το ένα(1) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 


αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα οκτώ 
και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 1 έντεκα χιλιοστά και 402%ο (11,402%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά και 23% (7,23 μ 2 ). 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 1 διακόσια σαράντα χιλιοστά και 
14%ο (240,014%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα δυο και 29% (152,29 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το τέσσερα (4) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσσερα 
(4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι επτά 
και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 1 οκτώ χιλιοστά και 214%ο (8,214%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 21% (5,21 μ 2 ). 

Τ ο αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 1 διακόσια σαράντα χιλιοστά και 14 
700 (240,014%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα δυο και 29% (152,29 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το τρία (3) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά 
και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 1 δέκα χιλιοστά και 9757οο (10,975%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 96% (6,96 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΥΟ (2) 

Το Ο.Τ. 2 υπό στοιχεία Α2 - Β2 - Γ2 - Δ2 - Ε2 - Ζ2 - Η2, 
όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γ ενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνι¬ 
κών δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα και 63% 
(2.939,63 μ 2 ) συνορεύει: 

Βόρεια σε πλευρά Γ2 - Δ2 και Ε2 - Ζ2 μήκους μέτρων 
εξήντα (60,00 μ) και είκοσι ένα και 50% (21,50 μ) αντί¬ 
στοιχα με κοινόχρηστους χώρους του οικισμού (εσω¬ 
τερικό δρόμο και πάρκινγκ αντίστοιχα). 

Νότια σε πλευρά Α2 - Η2 μήκους μέτρων εξήντα οκτώ 
(68,00 μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού. 

Ανατολικά σε πλευρά Δ2 - Ε2 και Ζ2 - Η2 μήκους μέ¬ 
τρων είκοσι δύο (22,00 μ) και είκοσι δύο και 50% (21,50 
μ) αντίστοιχα με κοινόχρηστους χώρους του οικισμού 
(πάρκινγκ και οικόπεδο Εργατικής Εστίας αντίστοιχα). 

Δυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Α2 - Β2 - Γ2 μήκους 
μέτρων τριάντα δύο (32,00 μ) και δέκα πέντε (15,00 μ) 
αντίστοιχα με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού και πέ¬ 
ραν αυτού με εσωτερικό δρόμο του οικισμού. 

Περιλαμβάνει τους στοίχους δύο (2),τρία (3),τέσσερα 
(4) και πέντε (5) με συνολικά είκοσι (20) κατοικίες όπως 
αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονται. 
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ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2) 

Ο στοίχος δύο (2) τύπου 2.35Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εννέα (9), ένδεκα 
(11), και δεκατρία (13) διαμερίσματα και ο πρώτος όρο¬ 
φος τα αριθμ. δέκα (10), δώδεκα (12), και δεκατέσσερα 
(14) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέ¬ 
διο κατόψεως - τομών και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εννέα (9) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξι και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το έντεκα (11) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα τέσσερα 
και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 820%ο (2,820%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ και 29% (8,29 μ 2 ). 

Το αριθμ. έντεκα (11) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξη και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το εννέα (9) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με το δεκατρία (13) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα πέντε 
και 45% (35,45 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 2 ένα χιλιοστό και 831%ο (1,831%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 38% (5,38 μ 2 ). 

Το αριθμ. δεκατρία (13) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τρία (103,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξη και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το έντεκα (11) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία 
(3) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σα¬ 
ράντα έξι και 82% (46,82 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 


εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 418%ο 
(2,418%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 11% (7,11 μ 2 ). 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα χιλιοστά και 862%ο 
(50,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
σαράντα εννέα και 52% (149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
δύο (32) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 440%ο 
(2,440%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 17% (7,17 μ 2 ). 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 
πενήντα χιλιοστά και 862%ο, (50,862%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννέα και 52% 
(149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δέκα (10) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με το δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
τρία (33) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ένα χιλιοστό και 437%ο 
(1,437%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 22% (4,22 μ 2 ). 

Το αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 
πενήντα χιλιοστά και 862%ο (50,862%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννέα και 52% 
(149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
τέσσερα (34) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί- 
ται από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγω¬ 
νικά πενήντα πέντε και 5% (55,05 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 
843%ο (2,843%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
οκτώ και 36% (8,36 μ 2 ). 
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ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο στοίχος τρία (3) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. είκοσι ένα (21) και εί¬ 
κοσι δύο (22) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. 
είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα που 
φαίνονται στα αριθμ. Α/1 α και Α/2α σχέδια κατόψεως 
ισογείου και ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το είκοσι δύο(22) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 630%ο (1,630%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
79% (4,79 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) ισόγειο διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το είκοσι ένα (21) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο 
(2) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 
άντα επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 91 3%ο 
(1,913%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 62% (5,62 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το είκοσι τέσσερα(24) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 


είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 431%ο 
(1.431%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 21% (4,21 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το είκοσι τρία (23) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 987%ο 
(1,987%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 84% (5,84 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Ο στοίχος τέσσερα (4) τύπου 235Γ που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλή- 
ρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Τ ο ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. δέκα πέντε (15), δέκα 
επτά (17) και δέκα εννέα (19) διαμερίσματα και ο πρώτος 
όροφος τα αριθμ. δέκα έξι (16), δέκα οκτώ (18) και είκοσι 
(20) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέ¬ 
διο κατόψεως-τομών και περιγράφεται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα πέντε (15) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξη και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το δέκα επτά (17) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 
820%ο (2,820%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
οκτώ και 29% (8,29 μ 2 ). 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τρία (103,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξη και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δέκα πέντε (15) ισόγειο διαμέρισμα 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 
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Δυτικά: Με το δέκα εννέα (19) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πέντε 
(5) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι επτά 
και 83% (27,83), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 2 ένα χιλιοστό και 437%ο (1,437%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 22% (4,22 μ 2 ). 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα τρία χιλιοστά και 
186%ο (53,186%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα έξη και 35% (156,35 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δέκα επτά (17) ισόγειο διαμέρισμα 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. έξι (6) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα τέσσερα 
και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 820%ο (2,820%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ και 29% (8,29 μ 2 ). 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα χιλιοστά και 
862%ο (50,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα εννέα και 52% (149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
πέντε (35) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 440%ο 
(2,440%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 17% (7,17 μ 2 ). 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 
πενήντα χιλιοστά και 862%ο (50,862%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννέα και 52% 
(149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δέκα έξι (16) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: Με το είκοσι (20) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
έξι (36) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκο¬ 
σι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 


αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ένα χιλιοστό και 437%ο (1,437%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
22% (4,22 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 πενήντα χιλιοστά και 
862%ο (50,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα εννέα και 52% (149,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
επτά (37) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 2 δυο χιλιοστά και 440%ο (2,440%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά και 17% (7,17 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο στοίχος πέντε (5) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. πέντε (5) και έξι (6) 
διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. επτά(7) 
και οκτώ (8) διαμερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. 
Α/Ια και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορόφου 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πέντε (5) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 826%ο 
(41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το έξι (6) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο 
(2) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 
άντα επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 913%ο 
(1,913%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 62% (5,62 μ 2 ). 

Το αριθμ. έξι (6) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το πέντε (5) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα και 
56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 630%ο (1,630%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 79% (4,79 μ 2 ). 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το οκτώ (8) διαμέρισμα του Α ορόφου του 
ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 431%ο 
(1.431%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 21% (4,21 μ 2 ). 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 σαράντα ένα χιλιοστά και 
826%ο (41,826%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι δυο και 95% (122,95 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το επτά (7) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα οκτώ 
και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 2 ενός χιλιοστού και 987%ο (1,987%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 84% (5,84 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Το Ο.Τ. 4 υπό στοιχεία Α4 - Β4 - Γ4 - Δ4 - Ε4 - Ζ4 - Η4 - 
Θ4,όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων δύο χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι και 75% (2320,75 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Γ4 - Δ4 - Ε4 μή¬ 
κους μέτρων σαράντα δύο και 50% (42,50 μ) και είκοσι ένα 
και 38% (21,38 μ) αντίστοιχα, με κοινόχρηστους χώρους 
του οικισμού και πέραν αυτών με εσωτερικό δρόμο. 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Β4 - Α4 και Θ4 - Η4 μήκους 
μέτρων σαράντα ένα (41,00 μ) και είκοσι ένα (21,00 μ) 
αντίστοιχα με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού. 

Νοτιοανατολικά σε πλευρά Ε4 - Ζ4 - Η4 και Θ4 - Η4 
μήκους μέτρων είκοσι δύο και 50% (22,50) και δυόμισι 
(2,50 μ) και δεκαεννέα (19,00 μ) αντίστοιχα με κοινόχρη¬ 
στο χώρο του οικισμού και πέραν τούτου με εσωτερικό 
δρόμο του οικισμού. 

Βορειοδυτικά σε πλευρά Β4 - Γ4 μήκους μέτρων σα¬ 
ράντα (40,00 μ) με κοινόχρηστο χώρο (παρκινγκ και 
πεζόδρομο) και πέραν τούτου με το Ο.Τ. 6. 


Περιλαμβάνει τους στοίχους έξι (6), επτά (7) και οκτώ 
(8) με συνολικά είκοσι (20) κατοικίες όπως αναλυτικά 
κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6) 

Ο στοίχος έξι (6) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Τ ο ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. είκοσι πέντε (25) και 
είκοσι έξι (26) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα 
αριθμ. είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσματα 
που φαίνονται στα αριθμ. Α/Ια και Α/2α σχέδια κατόψεως 
ισογείου και ορόφου και περιγράφονταί ως εξής: 

Τ ο αριθμ. είκοσι πέντε (25) ισόγειο διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το είκοσι έξι (26) ισόγειο διαμέρισμα 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα 
και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 861%ο, (1,861%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 32% (4,32 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) ισόγειο διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το είκοσι πέντε (25) ισόγειο δι¬ 
αμέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά 
και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 185%ο (2,185%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 7% (5,07 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά 
και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
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από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 635%ο, 
(1,635%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία 
και 79% (3,79 μ 2 ). 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το είκοσι επτά (27) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 270%ο 
(2,270%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 27% (5,27 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7) 

Ο στοίχος επτά (7) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. είκοσι εννέα (29), 
τριάντα (30), τριάντα τρία (33) και τριάντα τέσσερα (34) 
διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. τριάντα 
ένα (31), τριάντα δύο (32), τριάντα πέντε (35) και τριάντα 
έξι (36) διαμερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. Α/Ια 
και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) ισόγειο διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα(30) ισόγειο διαμέρισμα 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά 
και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 185%ο (2,185%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 7% (5,07 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα (30) ισόγειο διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%» (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το είκοσι εννέα (29) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα τρία (33) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 861%ο (1,861%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
32% (4,32 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) ισόγειο διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα (30) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα τέσσερα (34) ισόγειο 
διαμέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα ένα 
και 64% (41,64 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 456%ο (2,456%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 70% (5,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δω’μάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά 
και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα τρία (33) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα τρία και 15% (43,15 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 545%ο 
(2,545%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 91% (5,91 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα δύο (32) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 
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Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 270%ο (2,270) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 27% 
(5,27 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί Ο.Τ. 4 σαράντα επτά 
χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα ένα (31) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 635%ο 
(1,635%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία 
και 79% (3,79 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα δύο (32) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα έξι (36) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαρά¬ 
ντα πέντε και 99% (45,99 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 712%ο 
(2,712%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 29% (6,29 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 7747οο (47,7747οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
τέσσερα και 77% (44,77 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 6417οο 
(2,6417οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 13% (6,13 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8) 

Ο στοίχος οκτώ (8) τύπου 233Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον Α' όροφο η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. τριάντα επτά (37), 
τριάντα οκτώ (38), σαράντα ένα (41) και σαράντα δύο 
(42) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. τρι¬ 
άντα εννέα (39), σαράντα (40), σαράντα τρία (43) και 
σαράντα τέσσερα (44) διαμερίσματα που φαίνονται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) ισόγειο διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
7747οο (47,7747οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το τριάντα οκτώ (38) ισόγειο δι¬ 
αμέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 2707οο 
(2,2707οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 27% (5,27 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) ισόγειο διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά 
χιλιοστά και 7747οο (47,7747οο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το σαράντα ένα (41) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα επτά (37) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 861%ο (1,861%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
32% (4,32 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) ισόγειο διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
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οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά 
χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το σαράντα δύο(42) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα οκτώ (38) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο(2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα ένα 
και 64% (41,64 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 456%ο (2,456%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 70% (5,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) ισόγειο διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά και 
774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το σαράντα ένα (41) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
τέσσερα και 77% (44,77 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 641%ο 
(2,641%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 13% (6,13 μ 2 ). 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα επτά χιλιοστά 
και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το σαράντα (40) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δύο (2) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 1 85%ο (2,1 85%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 7% 
(5,07 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το σαράντα τρία (43) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου 
στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 ένα χιλιοστό και 635%ο 
(1 ,635%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία 
και 79% (3,79 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το σαράντα τέσσερα (44) διαμέ¬ 
ρισμα του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το σαράντα (40) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
πέντε και 49% (45,49 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 683%ο (2,683%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 23% 
(6,23 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 σαράντα 
επτά χιλιοστά και 774%ο (47,774%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 87% (110,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το σαράντα τρία (43) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα τρία και 15% (43,15 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 4 δυο χιλιοστά και 545%ο 
(2,545%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 91% (5,91 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΞΙ (6) 

Το Ο.Τ. 6 υπό στοιχεία Α6 - Β6 - Γ6 - Δ6 - Ε6 - Ζ6 - Η6, 
όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγω¬ 
νικών δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι και 25% (2120,25 μ 2 ) 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Γ6 - Δ6 - Ε6, 
μήκους μέτρων δεκαέξι και 62% (16,62 μ) και τριάντα 
τρία (33,00 μ) αντίστοιχα με κοινόχρηστους χώρους 
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του οικισμού και πέραν τούτων με εσωτερικό δρόμο 
και πάρκινγκ. 

Νοτιοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Β6 - Α6 - Η6 - Ζ6 
μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 50% (29,50 μ), δύο και 
50%2,50) και δέκα εννέα και 50% (19,50 μ) αντίστοιχα με 
κοινόχρηστους χώρους του οικισμού (πλατεία). 

Νοτιοανατολικά σε πλευρά Ε6 - Ζ6, μήκους μέτρων 
σαράντα δύο και 50% (42,50) με κοινόχρηστους χώρους 
του οικισμού και πέραν τούτων με το Ο.Τ. 4. 

Βορειοδυτικά σε πλευρά Β6 - Γ6 μήκους μέτρων σα¬ 
ράντα και 50% (40,50 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου 
με το Ο.Τ. 7. 

Περιλαμβάνει τους στοίχους εννέα (9) και δέκα (10) 
με δεκαέξι (16) κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω 
περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) 

Ο στοίχος εννέα (9) τύπου 2.35 Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης -Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον πάνω όροφο η πε¬ 
ριγραφή του οποίου έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. σαράντα πέντε (45), 
σαράντα επτά (47), σαράντα εννέα (49) και πενήντα ένα 
(51) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. σαρά¬ 
ντα έξι (46), σαράντα οκτώ (48), πενήντα (50) και πενήντα 
δυο (52) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 
σχέδιο καλύψεις Τόμων και περιγράφονταί ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα ισογείου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το σαράντα επτά (47) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα του διπλανού κτιρίου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. επτά 

(7) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαρά¬ 
ντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 391%ο 
(3,391%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 19% (7,19 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (45) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (49) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. οκτώ 

(8) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 


άντα εννέα και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 801%ο 
(2,801%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 94% (5,94 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (47) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (51) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. (9) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι 
οκτώ και 37% (28,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 36%ο (2,036%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
32% (4,32 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (49) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
(10) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα 
τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 919%ο 
(3,919%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ 
και 31% (8,31 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 
εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 
87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικό: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (48) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
οκτώ (38) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 
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919%ο (3,919%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
οκτώ και 31% (8,31 μ 2 ). 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 
εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 
87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (45) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (50) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
εννέα (39) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα πέντε και 1% (35,01 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 512%ο 
(2,512%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 33% (5,33 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα χιλιοστά και 
685%ο, (70,685%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα εννιά και 87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (48) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (52) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαρά¬ 
ντα (40) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα πέντε και 45% (35,45 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 544%ο 
(2,544%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 39% (5,39 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα δυο (52) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 
εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 
87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (50) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαρά¬ 
ντα ένα (41) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 391%ο 
(3,391%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 19% (7,19 μ 2 ). 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο στοίχος δέκα (10) τύπου 2.35 Γ που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - Κλή¬ 
ρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πάνω όροφο 
η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. πενήντα τρία (53), 
πενήντα πέντε (55), πενήντα επτά (57) και πενήντα εν¬ 
νέα (59) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. 
πενήντα τέσσερα (54) (46), σαράντα οκτώ (48), πενήντα 
(50) και πενήντα δυο (52) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο καλύψεις Τόμων και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (55) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. έντεκα 
(11) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι 
επτά 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 6 ένα χιλιοστό και 997%ο (1,997%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
23% (4,23 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (57) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (53) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δώ¬ 
δεκα (12) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα πέντε και 1% (35,01 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 512%ο 
(2,512%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 33% (5,33 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία(1 03,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νοτιοανατολικά: Με το (59) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (55) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
τρία (13) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα και 93% (50,93 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 655%ο 
(3,655%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 75% (7,75 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
τρία χιλιοστά και 915%ο (73,915%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και 72% (156,72 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (57) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
τέσσερα (14) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα εννέα και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 801%ο 
(2,801%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 94% (5,94 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 6 εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
εννιά και 87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (56) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαρά¬ 
ντα δυο (42) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα εννέα και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 δυο χιλιοστά και 801%ο 
(2,801%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 94% (5,94 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 
εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 
87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (58) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 


Βορειοδυτικά: Με το (54) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαράντα 
τρία (43) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 ένα χιλιοστό και 997%ο 
(0,997%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 23% (4,23 μ 2 ). 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 
εβδομήντα χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 
87% (149,87 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (60) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (56) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σα¬ 
ράντα τέσσερα (44) αποθήκη του υπογείου η οποία 
αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα και 93% (50,93 μ 2 ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά 
και 655%ο (3,655%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά επτά και 75% (7,75 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 εβδομήντα 
χιλιοστά και 685%ο (70,685%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα εννιά και 87% (149,87 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόχρηστο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (58) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαράντα 
πέντε (45) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 6 τρία χιλιοστά και 391%ο, 
(3,391%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 19% (7,19 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΤΑ (7) 

Το Ο.Τ. 7 υπό στοιχεία Α7 - Β7 - Γ7 - Δ7 - Ε7 όπως 
αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 σχέ¬ 
διο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και 75% 
(2.454,75 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειοανατολικά σε πλευρά Δ7 - Ε7, μήκους μέτρων 
πενήντα εννέα και 24% (59,24 μ) με κοινόχρηστο χώρο 
του οικισμού. 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Α7 - Β7 μήκους μέτρων σα¬ 
ράντα πέντε (45,00 μ) με κοινόχρηστους χώρους του 
οικισμού (παρκινγκ). 
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Νοτιοανατολικά σε πλευρά Α7 - Ε7, μήκους μέτρων 
πενήντα ένα (51,00 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου 
με το Ο.Τ. 6 

Βορειοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Β7 - Γ7 - Δ7 
μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 40% (38,40μ) και πέ¬ 
ντε και 40% (5,40 μ) αντίστοιχα με εσωτερικό δρόμο 
του οικισμού. 

Περιλαμβάνει τους στοίχους έντεκα (11) και δώδεκα 
(12) με δεκαέξι (16) κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω 
περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΔΕΚΑ (11) 

Ο στοίχος ένδεκα (11) τύπου 2.33Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εξήντα εννέα (69), 
εβδομήντα (70), εβδομήντα τρία (73), και εβδομήντα τέσ¬ 
σερα (74) και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. εβδομήντα 
ένα (71), εβδομήντα δυο (72), εβδομήντα πέντε (75), και 
εβδομήντα έξι (76) διαμερίσματα που φαίνονται στα 
αριθμ.Α/Ια και Α/2α σχέδιο κατόψεως ισογείου και ορό¬ 
φου και περιγράφονταί ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα τρία 
χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (70) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο 
(2) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 
άντα επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 448%ο 
(2,448%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 1% (6,01 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα τρία 
χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (73) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (69) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 543%ο 
(2,543%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 24% (6,24 μ 2 ). 


Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (74) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (70) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα ένα 
και 64% (41,64 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 752%ο (2,752%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 75% (6,75 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (73) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
τέσσερα και 77% (44,77 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 958%ο 
(2,958%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 26% (7,26 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (72) ισόγειο διαμέρισμα του Α' 
ορόφου του ιδίου ορόφου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 832%ο 
(1,832%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 50% (4,50 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα δυο (72) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
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μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (75) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (71) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα και 
56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 86%ο (2,086%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 12% (5,12 μ 2 ). 

Το αριθμόν εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (76) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (72) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
πέντε και 49% (45,49 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 τρία χιλιοστά και 6%ο (3,006%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά και 38% 
(7,38 μ 2 ). 

Το αριθμόν εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 πενήντα 
τρία χιλιοστά και 526%ο (53,526%») που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 39% (131,39 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (75) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα τρία και 15% (43,15 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 851%ο 
(2,851%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
(7,00 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Ο στοίχος δώδεκα (12) τύπου 2.35Γ που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρω- 
σης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο 
η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: 


Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εξήντα ένα (61), 
εξήντα τρία (63), εξήντα πέντε (65) και εξήντα επτά (67) 
διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. εξήντα 
δυο (62), εξήντα τέσσερα (64), εξήντα έξι (66) και εξήντα 
οκτώ (68) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως - τόμων και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 εξήντα οκτώ 
χιλιοστά και 65%ο (68,065%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και 8% (167,08) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (63) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
πέντε (15) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα εννιά και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 579%ο 
(2,579%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 33% (6,33 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 εξήντα οκτώ 
χιλιοστά και 65%ο (68,065%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και 8% (167,08 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (61) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (65) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα έξι 
(16) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι 
επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 839%ο (1,839%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
51% (4,51 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 εξήντα οκτώ 
χιλιοστά και 65%ο (68,065%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και 8% (167,08 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (63) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (67) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
επτά (17) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
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από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα πέντε και 3% (35,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 δυο χιλιοστά και 31 4%ο 
(2,31 4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 68% (5,68 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 εξήντα οκτώ 
χιλιοστά και 65%ο (68,065%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και 8% (167,08 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (65) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δέκα 
οκτώ (18) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 839%ο 
(1,839%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 51% (4,51 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα δυο (62) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 
εξήντα πέντε χιλιοστά και 91%ο (65,091%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννιά και 
78% (159,78 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (64) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαρά¬ 
ντα έξι (46) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 839%ο 
(1,839%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 51% (4,51 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 
εξήντα πέντε χιλιοστά και 91%ο (65,091%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννιά και 
78% (159,78 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (62) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (66) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαράντα 



* Ο 2 Ο 1 87 428 1 2060032* 


επτά (47) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησί- 
ας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 τρία χιλιοστά και 123%ο 
(3,123%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 67% (7,67 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 
εξήντα πέντε χιλιοστά και 91%ο (65,091%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννιά και 
78% (159,78 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (64) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (68) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαράντα 
οκτώ (48) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 839%ο 
(1,839%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 51% (4,51 μ 2 ). 

Το αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 
εξήντα πέντε χιλιοστά και 91ο/οο (65,091%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννιά 
και 78% (159,78 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (66) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. σαράντα 
εννέα (49) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 7 ένα χιλιοστό και 839%ο 
(1,839%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 51% (4,51 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΟΚΤΩ (8) 

Το Ο.Τ. 8 υπό στοιχεία Α8 - Β8 - Γ8 - Δ8 - Ε8, όπως 
αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 σχέ¬ 
διο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
δύο χιλιάδων τριακόσιων τριάντα ένα (2.331,00 μ 2 ) συ¬ 
νορεύει: 

Βορειοανατολικά σε πλευρά Δ8 - Ε8 - Α8, μήκους 
μέτρων είκοσι οκτώ και 2% (28,02 μ) και είκοσι ένα και 
52% αντίστοιχα με εσωτερικό δρόμο του οικισμού. 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Β8 - Γ8 μήκους μέτρων πενή¬ 
ντα οκτώ και 50% (58,50 μ) με κοινόχρηστο εσωτερικό 
δρόμο του οικισμού και περάν τούτου με τα Ο.Τ. 9 και 
Ο.Τ. 10. 
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Νοτιοανατολικά σε πλευρά Α8 - Β8, μήκους μέτρων 
είκοσι τέσσερα και 70% (24,70 μ) με εσωτερικό δρόμο 
του οικισμού. 

Βορειοδυτικά σε πλευρά Γ8 - Δ8 μήκους μέτρων είκοσι 
τρία (23,00μ) με κοινόχρηστο παρ-κινγκ. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο δεκατρία (13) με οκτώ (8) 
κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Ο στοίχος Δεκατρία (13) τύπου 2.35Γ που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εβδομήντα επτά 
(77), εβδομήντα εννέα (79), ογδόντα ένα (81), και ογδόντα 
τρία (83) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. 
εβδομήντα οκτώ (78), ογδόντα (80), ογδόντα δυο (82) 
και ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως-τομών και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 εκατόν εί¬ 
κοσι τρία και 157%ο (123,157%») που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά διακόσια ογδόντα επτά και 8% (287,08 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (79) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δεκα¬ 
εννέα (19) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 πέντε χιλιοστά και 
651 %ο (5,651%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
δεκατρία και 17% (13,17 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα εννιά (79) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 εκατόν είκοσι 
τρία και 157%ο, (123,157%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά διακόσια ογδόντα επτά και 8% (287,08 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (77) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (81) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
(20) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 8 πέντε χιλιοστά και 651%ο (5,651%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δεκατρία και 
17% (13,17 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 


μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 εκατόν εί¬ 
κοσι τρία και 157%» (123,157%») που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά διακόσια ογδόντα επτά και 8% (287,08 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (79) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (83) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
ένα (20) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι οκτώ και 37% (28,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 τρία χιλιοστά και 392%ο 
(3,392%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 91% (7,91 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 εκατόν εί¬ 
κοσι τρία και 157%» (123,157%») που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά διακόσια ογδόντα επτά και 8% (287,08 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (81) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
δυο (22) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα εννιά και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 τέσσερα χιλιοστά και 667% 0 
(4,667%») που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα 
και 88% (10,88 μ 2 ). 

Το αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 
εκατόν δέκα επτά και 776%ο (117,776%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα τέσσερα και 
54% (274,54 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (80) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
(50) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 
άντα εννιά και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 τέσσερα χιλιοστά και 667% 0 
(4,667%») που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα 
και 88% (10,88 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 
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εκατόν δέκα επτά και 776%ο (117,776%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα τέσσερα και 
54% (274,54 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (78) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίοο στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (82) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
μια (51) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα εννιά και 3% (39,03 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 τέσσερα χιλιοστά και 667% 0 
(4,667%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα 
και 88% (10,88 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% (98,50 
μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 
εκατόν δέκα επτά και 776%ο (117,776%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα τέσσερα και 
54% (274,54 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (82) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
τρία (53) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 83% (27,83 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 8 τρία χιλιοστά και 328%ο 
(3,328%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 76% (7,76 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑ (10) 

Το Ο.Τ. 10 υπό στοιχεία Α10 - Β10 - ΓΙΟ - Δ10 - Ε10 
- Ζ10 - Η10 όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/ 
Α2ζ/7.4.1988 σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων 
τετραγωνικών τριών χιλιάδων είκοσι επτά και 50% 
(3.027,50 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α10 - Η10 - 
Ζ10, μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 27% (35,27 μ),και 
είκοσι και 50% (20,50 μ) αντίστοιχα με πάρκινγκ και 
πεζόδρομο και πέραν τούτου με το Ο.Τ. 8. 

Νοτιοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά ΓΙΟ - Δ10 - Ε10 
μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00 μ) και είκοσι οκτώ και 
29% (28,29 μ) αντίστοιχα, με πεζόδρομο και εσωτερικό 
δρόμο του οικισμού και περάν τούτου με το Ο.Τ. 12. 

Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α10 - Β10 - ΓΙΟ 
μήκους μέτρων σαράντα οκτώ (48,00 μ) και δεκαοκτώ 
(18,00 μ) αντίστοιχα, με πάρκινγκ και πεζόδρομο και 
πέραν τούτου με το Ο.Τ. 9. 

Βορειοδυτικά σε πλευρά Ε10 - Ζ10 μήκους μέτρων 
εξήντα έξι (66,00 μ) και σαράντα έξι (46,00 μ) αντίστοιχα 
με εσωτερικό δρόμο του οικισμού. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο δεκατέσσερα (14),δεκαπέντε 
(15), δεκαέξι (16) δεκαοκτώ (18) με είκοσι τέσσερις (24) 
κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο στοίχος Δεκατέσσερα (14) τύπου 2.35Γ που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης- 


Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. ογδόντα πέντε 
(85) και ογδόντα έξι (86) διαμερίσματα και ο πρώτος 
όροφος τα αριθμ. ογδόντα επτά (87) και ογδόντα οκτώ 
(88) διαμερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. Α/Ια και 
Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορόφου και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (86) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 822%ο (1,822%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 52% 
(5,52 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (85) ισόγειο διαμέρισμα του 
ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 552%ο (1,552%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
70% (4,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (88) διαμέρισμα του Α' ορόφου 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
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οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 893700 
(1,893%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 73% (5,73 μ 2 ). 

Το αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (87) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 364%ο 
(1,364%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 13% (4,13 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) 

Ο Στοίχος δέκα πέντε (15) τύπου 2,33Γ που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο αρίθμησης - 
Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. ογδόντα εννέα 
(89),ενενήντα (90), ενενήντα τρία (93) και ενενήντα τέσ¬ 
σερα (94) διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. 
ενενήντα ένα (91), ενενήντα (92), και ενενήντα πέντε 
(95) και ενενήντα έξι (96) διαμερίσματα που φαίνονται 
στα αριθμ. Α/Ια και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και 
ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το (90) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα ένα και 
64% (41,64 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 48%ο (2,048%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 20% (6,20 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 


Βορειοανατολικά: Με το (89) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (93) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα τρία και 15% (43,15 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 123%ο 
(2,123%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 43% (6,43 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικό: Με το (90) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (94) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 364%ο 
(1,364%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 13% (4,13 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (93) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 552%ο (1,552%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
70% (4,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νοτιοδυτικά: Με το (92) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
πέντε και 49% (45,49 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 238%ο (2,23 
8%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 
77% (6,77 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα δυο (92) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (91) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (95) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
τέσσερα και 77% (44,77 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 202%ο 
(2,202%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 67% (6,67 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (92) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (96) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 822%ο (1,822%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 52% 
(5,52 μ 2 ) 

Το αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (95) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 


Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 893%ο 
(1 ,893%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 73% (5,73 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) 

Ο στοίχος δέκα πέντε (15) τύπου 2,33Γ που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - 
Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. ενενήντα επτά (97), 
ενενήντα οκτώ (98), εκατόν ένα (101), και εκατόν δυο 
(102), διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. 
ενενήντα εννέα (99), εκατό (100), εκατόν τρία (103) και 
εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα που φαίνονται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/2α σχέδια κατόψεως ισογείου και ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικό: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το (98) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα τρία και 15% (43,15 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 123%ο 
(2,123%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 43% (6,43 μ 2 ). 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (97) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (101) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
ένα και 64% (41,64 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 48%ο (2,048%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και 20% 
(6,20 μ 2 ). 
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Το αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα χιλιοστά και 
844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (98) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (102) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 552%ο (1,552%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
70% (4,70 μ 2 ) 

Το αριθμ. εκατόν δυο (102) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (101) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά και 
4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 822%ο (1,822%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 52% (5,52 μ 2 ) 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το (100) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαράντα 
τέσσερα και 77% (44,77 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 202%ο 
(2,202%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 67% (6,67 μ 2 ) 

Το αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδ,όντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 


οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (94) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με τΟ (103) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαρά¬ 
ντα πέντε και 49% (45,49 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 δυο χιλιοστά και 238%ο 
(2,238%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 77% (6,77 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδι- 
οκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα εννέα 
χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 μ 2 ) και 
συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (100) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (104) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 893%ο 
(1,893%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 73% (5,73 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (103) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 364%ο 
(1,364%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 13% (4,13 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) 

Ο στοίχος δέκα οκτώ (18) τύπου 2.33Γ που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - 
Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
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Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία 
(113) και εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμερίσματα και ο 
πρώτος όροφος τα αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) και 
εκατόν δέκα έξι (116) διαμερίσματα που φαίνονται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/2 α σχέδια κατόψεως ισογείου και 
ορόφου και περιγράφονται ως εξής : 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% ( 120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το δύο (2) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
ένα και 56% (31,56 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 552%ο (1,552%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
70% (4,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δεκατέσσερα (114) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το ένα(1) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριά¬ 
ντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 893%ο 
(1,893%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 73% (5,73 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δεκαπέντε (115) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το ένα (1) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 


εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 364%ο 
(1,364%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 13% (4,13 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δεκαέξι (116) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 10 τριάντα 
εννέα χιλιοστά και 844%ο (39,844%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 63% (120,63 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το ένα(1) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
επτά και 4% (37,04 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 10 ένα χιλιοστό και 822%ο (1,822%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 52% 
(5,52 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΝΕΑ (9) 

Το Ο.Τ. 9 υπό στοιχεία Α9 - Β9 - Γ9 - Δ9 - Ε9 - Ζ9 
όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνι¬ 
κών εννιακόσια ένα (901,00 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειοανατολικά σε πλευρά Α9 - Ζ9, μήκους μέτρων 
τριάντα και 31% (30,31 μ) με πεζόδρομο και πέραν τού¬ 
του με το Ο.Τ. 8. 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ9 - Δ9 μήκους μέτρων είκοσι 
τεσσάρων (24,00 μ) με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού 
(παρκινγκ). 

Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α9 - Β9 - Γ9 
μήκους μέτρων είκοσι είκοσι δύο και 8% (22,08 μ) και πέ¬ 
ντε και 50% (5,50 μ) αντίστοιχα με εσωτερικό δρόμο. 

Βορειοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Α9 - Β9 - Ζ9 
μήκους μέτρων πέντε (5,00 μ) και σαράντα έξι (46,00 
μ) αντίστοιχα, με πεζόδρομο και πέραν τούτου με το 
Ο.Τ. 10. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο δεκαεπτά (17) και με οκτώ (8) 
κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονται: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 

Ο Στοίχος δέκα επτά (17) τύπου 2.29Β που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - 
Κλήρωσης αποτελείται το ισόγειο και τον πρώτο όροφο 
η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα Αριθμ. εκατόν πέντε (105), 
εκατόν έξι (106), εκατόν εννέα (109), και εκατόν δέκα 
(110), και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. εκατόν επτά (107), 
εκατόν οκτώ (108), εκατόν έντεκα (111), και εκατόν δώ¬ 
δεκα (112) διαμερίσματα που φαίνονται στα αριθμ. Α/Ιδ 
και Α/2δ σχέδια κατόψεως ισογείου και ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δέκα 
οκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 
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Βορειοανατολικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με το (106) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία 
(3) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εί¬ 
κοσι επτά και 85% (27,85 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 πέντε χιλιοστά και 464%ο, 
(5,464%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 92% (4,92 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δέκα οκτώ χιλιοστά και 
690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (105) ισόγειο διαμέρισμα του 
ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (109) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κηρίου του ίδιου στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
και 68% (30,68 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 9 έξι χιλιοστά και 19%ο (6,019%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και 42% (5,42 
μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δέκα 
οκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (106) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με το (110) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τρία (3) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαρά¬ 
ντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 οκτώ χιλιοστά και 971%ο 
(8,971%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ 
και 8% (8,08 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα του ισογείου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δέκα 
οκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (109) ισόγειο διαμέρισμα του 
ίδιου κτιρίου και στοίχου. 


Νοτιοδυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. ένα (1) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σαρά¬ 
ντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 οκτώ χιλιοστά και 971%ο 
(8,971%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ 
και 8% (8,08 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δεκα¬ 
οκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά Με το (108) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι έξι και 37% (26,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 πέντε χιλιοστά και 173%ο 
(5,173%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 66% (4,66 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δεκα¬ 
οκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (107) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά Με το (111) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου και του ιδίου στοίχου. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι 
επτά και 27% (27,27 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 9 πέντε χιλιοστά και 350%ο (5,350%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
82% (4,82 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν 
δεκαοκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (108) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νοτιοδυτικά Με το (112) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 
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Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τέσ¬ 
σερα (4) αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι έξι και 37% (26,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 πέντε χιλιοστά και 173%ο 
(5,173%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 66% (4,66 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 9 εκατόν δε¬ 
καοκτώ χιλιοστά και 690%ο (118,690%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και 94% (106,94 μ 2 ) 
και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με το (111) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. δυο (2) 
αποθήκη του υπογείου η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι 
επτά και 27% (27,27 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 9 πέντε χιλιοστά και 350%ο (5,350%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 
82% (4,82 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Το Ο.Τ. 12 υπό στοιχεία Α12 - Β12 - Γ12 - Δ12 όπως αυτό 
εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 σχέδιο Γε¬ 
νικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων 
τριακοσίων είκοσι δύο και 50% (1.322,50 μ 2 ) συνορεύει: 

Βόρεια σε πλευρά Α12 - Δ12, μήκους μέτρων είκοσι τρία 
(23,00 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου με το Ο.Τ. 10. 

Νότια σε πλευρά Β12 - Γ12 μήκους μέτρων είκοσι τρία 
(23,00 μ) με πεζόδρομο και περάν τούτου Ο.Τ. 14. 

Ανατολικά σε πλευρά Α12 - Β12 μήκους μέτρων πε¬ 
νήντα επτά και 50% (57,50 μ) πεζόδρομο και πέραν 
τούτου Ο.Τ. 11. 

Ανήκα σε πλευρά Γ12 - Δ12 μήκους μέτρων πενήντα 
επτά και 50% (57,50 μ) με κοινόχρηστους χώρους και 
εσωτερικό δρόμο του οικισμού. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο δέκα εννέα (19) με δέκα (10) 
κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) 

Ο στοίχος δέκα εννέα (19) τύπου 2.35Γ που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - 
Κλήρωσης αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εκατόν δέκα επτά 
(117), εκατόν δέκα εννέα (119), εκατόν είκοσι ένα (121), 
εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι πέντε (125) 
διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. εκατόν 
δέκα οκτώ (118), εκατόν είκοσι (120), εκατόν είκοσι δύο 
(122), εκατόν είκοσι τέσσερα (124) και εκατόν είκοσι έξι 
(126) διαμερίσματα που φαίνονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 ενενήντα 


επτά χιλιοστά και 665%ο (97,665%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά μέτρα εκατόν είκοσι εννέα και 16% 
(129,16 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το (119) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
τρία (23) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 τέσσερα χιλιοστά και 
481%ο (4,481%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πέντε και 93% (5,93 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 ενενήντα 
επτά χιλιοστά και 665%ο (97,665%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά μέτρα εκατόν είκοσι εννέα και 16% 
(129,16 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (117) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (121) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
τέσσερα (24) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτε- 
λείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 πέντε χι¬ 
λιοστά και 178%ο (5,178%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά έξι και 85% (6,85 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 ενενήντα 
επτά χιλιοστά και 665%ο, (97,665%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά μέτρα εκατόν είκοσι εννέα και 16% 
(129,16 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (119) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (123) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
πέντε (25) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
τριάντα πέντε και 45% (35,45 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 τρία χιλιοστά και 
361%ο (3,361%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
τέσσερα και 45% (4,45 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 ενενήντα 
επτά χιλιοστά και 665%ο (97,665%ο) που αντιστοιχούν σε 




ΦΕΚ 1874 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


25505 


μέτρα τετραγωνικά μέτρα εκατόν είκοσι εννέα και 16% 
(129,16 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (121) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το (125) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
έξι (26) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 πέντε χιλιοστά και 
17870ο (5,178%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
έξι και 85% (6,85 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 ενενήντα 
επτά χιλιοστά και 665%ο (97,665%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι εννέα και 16% (129,16 
μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (123) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
επτά (27) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 τέσσερα χιλιοστά και 
481%ο (4,481%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πέντε και 93% (5,93 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 12 ενενήντα τρία χιλιοστά και 398%ο (93,398%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν είκοσι τρία και 52% 
(123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το (120) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πε¬ 
νήντα τέσσερα (54) αποθήκη του υπογείου, η οποία 
αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 πέντε 
χιλιοστά και 178%ο (5,178%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά έξι και 85% (6,85 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 12 ενενήντα τρία χιλιοστά και 398%ο (93,398%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν είκοσι τρία και 52% 
(123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με το (118) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (122) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
πέντε (55) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 τέσσερα χιλιοστά και 
481%ο (4,481%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πέντε και 93% (5,93 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 12 ενενήντα τρία χιλιοστά και 398%ο (93,398%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν είκοσι τρία και 52% 
(123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (120) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (124) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
έξι (56) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι οκτώ και 26% (28,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 δύο χιλιοστά και 690%ο 
(2,690%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία 
και 56% (3,56 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 12 ενενήντα τρία χιλιοστά και 398%ο (93,398%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν είκοσι τρία και 52% 
(123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (122) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (126) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
επτά (57) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 τέσσερα χιλιοστά και 
481%ο (4,481%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πέντε και 93% (5,93 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 12 ενενήντα τρία χιλιοστά και 398%ο (93,398%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν είκοσι τρία και 52% 
(123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με το (124) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
οκτώ (58) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 12 πέντε χιλιοστά και 
178%ο (5,178%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
έξι και 85% (6,85 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) 

Το Ο.Τ. 11 υπό στοιχεία Α11 - Β11 - Γ11 - Δ11 - Ε11 - Ζ11 
όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνι¬ 
κών χιλίων διακόσιων δέκα (1.210,00 μ 2 ) συνορεύει: 

Βόρεια σε πλευρά Α11 - Ζ11, μήκους μέτρων είκοσι τρία 
(23,00 μ) με παρκινγκ. 

Νότια σε πλευρά Δ11 - Ε11 μήκους μέτρων είκοσι πέντε 
(25,00 μ) με κοινόχρηστους χώρους του οιτασμού και 
περάν τούτου με τα Ο.Τ. 13 και Ο.Τ. 14. 

Ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α11 - Β11 - Γ11 - Δ11 
μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00 μ), δύο μέτρων (2,00 μ) 
και είκοσι τέσσερα και 50% (24,50 μ) αντίστοιχα με εσω¬ 
τερικό δρόμο και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. 

Δυτικά σε πλευρά Ε11 - Ζ11 μήκους μέτρων πενήντα 
και 50% (50,50 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου με 
το Ο.Τ. 12. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο είκοσι (20) με οκτώ (8) κατοι¬ 
κίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) 

Ο στοίχος είκοσι (20) τύπου 2.35Γ που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης 
αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τα αριθμ. εκατόν είκοσι επτά 
(127), εκατόν είκοσι εννέα (129), εκατόν τριάντα ένα (131) 
και εκατόν τριάντα τρία (133) διαμερίσματα και ο πρώτος 
όροφος τα αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128), εκατόν τριάντα 
(130), εκατόν τριάντα δύο (132) και εκατόν τριάντα τέσσερα 
(134) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως-τομών και περιγράφονταί ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. I 1 εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά και 191%ο (122,191%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 85% 
(147,85 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το (129) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
οκτώ (28) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα πέντε και 5% (55,05 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 έξι χιλιοστά και 531%ο 
(6,531%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά επτά 
και 90% (7,90 μ 2 ). 


Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά και 191%ο (122,191%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 85% 
(147,85 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (127) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το (131) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. είκοσι 
εννέα (29) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
είκοσι οκτώ και 37% (28,37 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 τρία χιλιοστά και 366%ο 
(3,366%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τέσ¬ 
σερα και 07% (4,07 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά και 191%ο (122,191%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 85% 
(147,85 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (129) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το (133) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
(30) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά σα¬ 
ράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 πέντε χιλιοστά και 607%ο 
(5,607%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 78% (6,78 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) ισόγειο διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία (103 μ 2 ), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά και 191%ο (122,191%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 85% 
(147,85 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (131) ισόγειο διαμέρισμα του διπλανού 
κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. τριάντα 
ένα (31) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 έξι χιλιοστά και 
479%ο (6,479%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
επτά και 84% (7,84 μ 2 ). 
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Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ. 11 εκατόν δέκα έξι χιλιοστά και 853%ο (116,853%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
τρία και 52% (123,52 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το (130) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. πενήντα 
εννέα (59) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα έξι και 82% (46,82 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 πέντε χιλιοστά και 554%ο 
(5,554%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι 
και 6,72% (6,72 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
Ο.Τ. 11 εκατόν δέκα έξι χιλιοστά και 853%ο (116,853%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
ένα και 39% (141,39 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (128) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (132) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. εξήντα 
(60) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από 
ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρι¬ 
άντα πέντε και 45% (35,45 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 τέσσερα χιλιοστά και 206%ο 
(4,206%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε 
και 09% (5,09 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου του οικοπέδου εκατόν δέκα έξι χιλιοστά και 853%ο 
(116,853%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν σαράντα 
ένα και 39% (141,39 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (130) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με το (134) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. εξήντα 
ένα (61) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
πενήντα τέσσερα και 61% (54,61 μ 2 ), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 έξι χιλιοστά και 
479%ο (6,479%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
επτά και 84% (7,84 μ 2 ). 


Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 50% 
(98,50 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
Ο.Τ. 11 εκατόν δέκα έξι χιλιοστά και 853%ο (116,853%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
ένα και 39% (141,39 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το (132) διαμέρισμα του Α' ορόφου του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η αριθμ. εξήντα 
δύο (62) αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται 
από ένα ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα επτά και 26% (47,26 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 11 πέντε χιλιοστά και 
607%ο (5,607%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
έξι και 78% (6,78 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Το Ο.Τ. 13 υπό στοιχεία Α13 - Β13 - Γ13 - Δ13 όπως 
αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 σχέ¬ 
διο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
χιλίων δώδεκα (1.012,00 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειανατολικά σε πλευρά Α13 - Δ13, μήκους μέτρων 
σαράντα έξι (46,00 μ) με εσωτερικό δρόμο του οικι¬ 
σμού. 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Β13 - Γ13 μήκους μέτρων σα¬ 
ράντα έξι (46,00 μ) με πεζόδρομο και περάν τούτου με 
το Ο.Τ. 14. 

Νοτιοανατολικά σε πλευρά Α13 - Β13 μήκους μέτρων 
είκοσι δύο (22,00 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου 
με πάρκινγκ. 

Βορειοδυτικά σε πλευρά Γ13 - Δ13 μήκους μέτρων 
είκοσι δύο (22,00 μ) με κοινόχρηστους χώρους του οι¬ 
κισμού, πεζόδρομο και πέραν τούτου με το Ο.Τ. 11. 

Περιλαμβάνει τον στοίχο είκοσι ένα (21) με οκτώ (8) 
κατοικίες όπως αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) 

Ο στοίχος είκοσι ένα (21) τύπου 2.33Γ που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης, αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο αποτελείται από τα αριθμ. εκατόν τριαντα- 
πέντε (135), εκατόν τριάντα έξι (136), εκατόν τριάντα εννέα 
(139), εκατόν σαράντα (140), διαμερίσματα και ο πρώτος 
όροφος τα αριθμ. εκατόν τριανταεπτά (137), εκατόν τριά¬ 
ντα οκτώ (138), εκατόν σαράντα ένα (141), εκατόν σαράντα 
δυο (142), διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως-τομών και περιγράφονταί ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριανταπέντε (135) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (136) ισόγειο διαμέρισμα του 
ίδιου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα τέσσερα και 77% (44,77 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
13 έξι χιλιοστά και 594%ο (6,594%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά έξι και 67% (6,67 μ 2 ) 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επι του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (139) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (135) ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δυο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα ένα και 64% (41,64 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 έξι 
χιλιοστά και 133%ο (6,133%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά έξι και 21% (6,21 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (140) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά :Με το (136) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν τριανταένα και 56% (31,56) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 τέσσερα 
χιλιοστά και 648%ο (4,648%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και 70% (4,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (139) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δύο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 
αίο χώρο, έχει εμβαδόν τριανταεπτά και 4% (37,04 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 
πέντε χιλιοστά και 455%ο (5,455%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 70% (4,70 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριανταεπτά (137) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 


και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Μ ε το (138) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα τρία και 15% (43,15 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
13 έξι χιλιοστά και 355%ο (6,355%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά έξι και 43% (6,43 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (141) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (137) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα πέντε και 49% (45,49 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 
έξι χιλιοστά και 700%ο (6,700%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά έξι και 78% (6,78 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα ένα(141) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (142) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (138) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 72% (27,72 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 
τέσσερα χιλιοστά και 83%ο (4,083%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 13% (4,13 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα δυο(142) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 13 εκατόν δεκαεννέα χιλιοστά και 
295%ο (119,295%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν είκοσι και 73% (120,73 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (141) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν τριάντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 13 
πέντε χιλιοστά και 667%ο (5,667%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πέντε και 74% (5,74 μ 2 ). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Το Ο.Τ. 14 υπό στοιχεία Α14 - Β14 - Γ14 - Δ14 - Ε14 - Ζ14 
όπως αυτό εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 11446/Α2ζ/7.4.1988 
σχέδιο Γενικής Διάταξης, εμβαδού μέτρων τετραγωνι¬ 
κών δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε και 38% 
(2.485,38 μ 2 ) συνορεύει: 

Βορειανατολικά σε πλευρά Α14 - Ζ14, μήκους μέτρων 
σαράντα οκτώ και 50% (48,50 μ) με πεζόδρομο και πέ¬ 
ραν τούτου με το Ο.Τ. 13 

Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ14 - Δ14 μήκους μέτρων πε¬ 
νήντα επτά (57,00 μ) με πεζόδρομο και πέραν τούτου 
με κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. 

Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Α14 - Β14 - Γ14 
μήκους μέτρων είκοσι τέσσερα (24,00 μ) και είκοσι ένα 
και 47% (21,47 μ) αντίστοιχα με πεζόδρομο και κοινό¬ 
χρηστους χώρους του οικισμού. 

Βορειοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Δ14 - Ε14 - Ζ14 
μήκους μέτρων δέκα και 50% (10,50 μ) και τριάντα επτά 
και 40% (37,40 μ) αντίστοιχα με πεζόδρομο και πέραν 
τούτου με τα Ο.Τ. 12και Ο.Τ. 11. 

Περιλαμβάνει τους στοίχους είκοσι δύο (22 ) και εί¬ 
κοσι τρία (23) με είκοσι (20) κατοικίες όπως αναλυτικά 
κατωτέρω περιγράφονταί: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) 

Ο στοίχος είκοσι δυο (22) τύπου 2.33Γ που φαίνεται 
στο υπ’αρίθμ.11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης-Κλή- 
ρωσης, αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όρο¬ 
φο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο αποτελείται από τα αριθμ. εκατόν σαράντα 
τρία (143), εκατόν σαράντα τέσσερα (144), εκατόν σαρά¬ 
ντα επτά (147), εκατόν σαράντα οκτώ (148), διαμερίσματα 
και ο πρώτος όροφος τα αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε 
(145), εκατόν σαράντα εννέα (149), εκατόν πενήντα (150), 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 σχέδιο 
κατόψεως-τομών και περιγράφονταί ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (144) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα τρία και 15% (43,15 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
14 δυο χιλιοστά και 965%ο (2,965%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 37% (7,37 μ 2 ). 


Το αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα 
του ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με (147) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (143) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δυο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα ένα και 64% (41,64 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
δυο χιλιοστά και 861%ο (2,861%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 11% (7,11 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Μ ε κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (148) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (144) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν τριάντα ένα και 56% (31,56 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 δυο 
χιλιοστά και 169%ο (2,169%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και 39% (5,39 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με (147) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν τριάντα οκτώ και 48% (38,48 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
δυο χιλιοστά και 644%ο (2,644%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά έξι και 57% (6,57 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 
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Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (146) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Μ ε κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα τέσσερα και 77% (44,77 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
14 τρία χιλιοστά και 77%ο (3,077%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 65% (7,65 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (149) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (145) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα τέσσερα και 77% (44,77 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
14 τρία χιλιοστά και 77%ο (3,077%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 65% (7,65 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (150) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (146) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 72% (27,72 
μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 
14 ένα χιλιοστό και 905%ο (1,905%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 73% (4,73 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα (81,00 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 πενήντα έξι χιλιοστά και 47%ο 
(56,047%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα και 30% (139,30 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικό: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (149) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δυο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενι¬ 


αίο χώρο, έχει εμβαδόν τριάντα επτά και 4% (37,04 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
δυο χιλιοστά και 545%ο (2,545%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά έξι και 33% (6,33 μ 2 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) 

Ο στοίχος είκοσι τρία (23) τύπου 2.29Β που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11446/Α8/19.10.1994 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης, αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο αποτελείται από τα αριθμ. εκατόν πενήντα 
ένα (151), εκατόν πενήντα δύο (152), εκατόν πενήντα πέντε 
(155), εκατόν πενήντα έξι (156), εκατόν πενήντα εννέα (159), 
εκατόν εξήντα (160), διαμερίσματα και ο πρώτος όροφος 
τα αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153), εκατόν πενήντα 
τέσσερα (154), εκατόν πενήντα επτά (157), εκατόν πενή¬ 
ντα οκτώ (158), εκατόν εξήντα ένα (161), εκατόν εξήντα 
δύο (162), διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως-τομών και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (152) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι έξι και 37% (26,37 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
ένα χιλιοστό και 812%ο (1,812%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 50% (4,50 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα δυο (152) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (155) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (151) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
τρία χιλιοστά και 142%ο (3,1 42%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 81 % (7,81 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 30% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (156) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (152) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δύο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 27% (27,27 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 ένα 
χιλιοστό και 874%ο (1,874%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και 66% (4,66 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (159) ισόγειο διαμέρισμα του 
διπλανού κτιρίου και του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (155) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 85% (27,85 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 ένα 
χιλιοστό και 914% 0 (1,914%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και 76% (4,76 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα του 
ισογείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (160) ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (156) ισόγειο διαμέρισμα του δι¬ 
πλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
τρία χιλιοστά και 142ο/οο (3,142%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 81% (7,81 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (159) ισόγειο διαμέρισμα του ιδίου 
κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι έξι και 37% (26,37 μ 2 ) 


ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
ένα χιλιοστά και 812%ο (1,812%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 50% (4,50 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (154) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δύο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 27% (27,27 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 ένα 
χιλιοστά και 874%ο (1,874%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και 66% (4,66 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 
862%ο (41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (157) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (153) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
τρία χιλιοστά και 142%ο (3,142%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 81% (7,81 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (158) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (154) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η ένα (1) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν τριάντα και 68% (30,68 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 δύο 
χιλιοστά και 1 08%ο (2,1 08%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πέντε και 24% (5,24 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό 
εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 
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862%ο (41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (161) διαμέρισμα του Α ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ίδιου στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (157) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τέσσερα (4) 
αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα 
ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι έξι και 37% (26,37 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
ένα χιλιοστά και 812%ο (1,812%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 50% (4,50 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με το (162) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Βορειοδυτικά: Με το (158) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του διπλανού κτιρίου του ιδίου στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η δύο (2) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 27% (27,27 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 ένα 
χιλιοστό και 874%ο (1,874%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και 66% (4,66 μ 2 ). 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από δυο δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα και 50% (60,50 μ 2 ) ποσοστό εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του Ο.Τ. 14 σαράντα ένα χιλιοστά και 862%ο 
(41,862%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και 4% (104,04 μ 2 ) και συνορεύει: 

Βορειοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοδυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτιοανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορειοδυτικά: Με το (161) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Στο ανωτέρω διαμέρισμα αντιστοιχεί η τρία (3) απο¬ 
θήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο 
χώρο, έχει εμβαδόν σαράντα πέντε και 73% (45,73 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 14 
τρία χιλιοστά και 142%ο (3,142%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά επτά και 81% (7,81 μ 2 ). 

Κάθε μια από τις ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες απο¬ 
τελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατά¬ 
ξεις του ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» 
όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ 1024/1971 του άρθρου 
20 του ν. 3227/2004 που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 
31/τ. Α'/9.2.2004 ΦΕΚ σε αντικατάσταση του α.ν. 163/1967 
(άρθρο 10) και των συναφών ή τροποποητικών αυτού ν.δ. 
946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 του α.κ. 

Ειδικά έκταση μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξήντα 


επτά και 75% (1067,75 μ 2 ) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτο¬ 
τελείς χώροι στην ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ. ο οποίος παρα¬ 
κρατεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδή¬ 
ποτε και κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους 
επιμέρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς 
την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή 
των ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους 
χώρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 
και να συνιστά καταυτόν τον τρόπο χωριστές οριζόντιες 
ιδιοκτησίες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να 
κατανέμει τις δαπάνες κοινοχρήστων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας κατανομής που περιέχει την αρίθμηση των 
κατοικιών και των αποθηκών που αντιστοιχούν στον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο της κατοι¬ 
κίας, την θέση αυτής και τον αριθμό δωματίων της, το 
εμβαδό της κατοικίας και της αποθήκη που αντιστοιχεί 
σ’ αυτήν, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην κατοικία 
και την αντιστοιχία σ’ αυτή αποθήκη σε χιλιοστά συνι- 
διοκτησίας επί του Οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο 
αυτή ευρίσκεται,καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
σε μ 2 επί του αυτού Οικοδομικού τετραγώνου. 

2) Τα σχέδια Γενικής Διάταξης και Αρίθμησης-Κλήρω- 
σης στα οποία εικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο όπως 
αγοράστηκε από τον Ο.Ε.Κ, το τμήμα αυτού που διατέθη¬ 
κε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (με πράσινο 
χρώμα), το τμήμα το οποίο παραμένει στην κυριότητα 
του Ο.Ε.Κ(Οικοδομικό τετράγωνο 5 με μπλε χρώμα), το 
τμήμα που διατέθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 
(Οικοδομικό Τετράγωνο 3) και τα αριθμημένα τμήματα 
αυτού (Οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 
13,14) που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών όλων των τύπων 
των κατοικιών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου που 
έχει κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Αλεξανδρούπο¬ 
λης Σταύρο Δημητρίου Στόγιου και έχει συνταχθεί η 
υπ’ αριθμ. 18730/2006 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτη¬ 
τών του παρόντος Οικισμού περιλαμβάνει. 

Α) Τον Γ ενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτη¬ 
τών σε σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους του όλου οικισμού. 

Β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών κάθε 
στοίχου. 

Ο ανωτέρω Κανονισμός καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 23/19.3.1976 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 441/τ. Β'/5.4.1976 
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποτελεί δε ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της παρούσας πράξεως συστάσεως ορι¬ 
ζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού, αντίγραφο δε του ανω¬ 
τέρω ΦΕΚ πρέπει να μεταγράφει με την απόφαση αυτή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
Θ. ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://ννν\/νν·6ΐ·ί|Γ - β-ιτιβϊΙ: ννί1>ππ35ΐ£Γί§)6ΐ·ΐ]Γ 




